HERMINA z Heisigów UTIOWA 


żona byłego właściciela parowej fabryki stolarskiej, 


przeżywszy lat 27, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła 
w Panu dnia 19 grudnia 1898 roku. 


W smutku pozostała matka wraz z rodzeństwem zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i po- 
bożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie sie we środę dnia 21 b. m. o godzinie 
3 popołudniu z domu pod L. 3 przy ulicy Helclów, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


MSZA SWWWIETLA 


odprawiona zostanie we czwartek dnia 22 b. m. o godzinie 9 rano w kościele św. Floryana. 


Zakład pogrzebowy J. K. Pękalskiego w Krakowie. 


